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നമ്പർ 


PART III 
Education Department 


വിജ്ഞാപനം 


- (2 ) 


- (1) 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . 11/8351/2011. 

2011 ജൂ ലൈ 20. 
- സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2006 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻ ജി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ്ളോമ പരീ ക്ഷ യിൽ തിരൂർ എസ്. എസ്. എം . 
പോളിടെക്നിക്കൽ കോളേജിൽനിന്നും 83030555 രജിസ്റ്റർ 
നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ ശീമാൻ മുഹ മ്മദ് സെയ്ദ്, 
അഞ്ചു ക്കണ്ട ത്തിൽ എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . 11/8478 / 2011. 

2011 ജൂ ലൈ 20. 
- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 2 001 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്ളോമ 
പരീക്ഷയിൽ കണ്ണൂർ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കൽ കോളേജിൽ 
നിന്നും 980868 രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
ശീമാൻ രൻജിത്, സി . എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . 12/ 8706 / 2011. 

2011ജൂ ലൈ 20. 
സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2002 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്ളോമ 
പരീക്ഷ യിൽ കോഴി ക്കോട് ജെ . ഡി . റ്റി . ഇസ്ലാം 
പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 996915 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 


16th AUG. 2011 ] 


EDUCATION DEPARTMENT 


പാസ്സായ ശ്രീമാൻ ഫസലു റഹ്മാൻ, കെ . എ . എന്നയാൾക്ക് 
നൽകിയ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടു 

പോ യിരി ക്കു ന്നു . ആർക്കെ ങ്കി ലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരുവാൻ 
താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


ശ്രീമാൻ ജസ്റ്റിൻ തോമസ് എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
- സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


( 6 ) 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . 4 / 13629 / 2010. 

2011 ജൂ ലൈ 21, 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1994 നവം ബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്ളോമ 
പരീക്ഷയിൽ പന്തളം എൻ. എസ്. എസ്. പോളിടെക്നിക്കിൽ 
നിന്നും 44306 രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
ശ്രീമാൻ ജിതീഷ്കുമാർ, ഡി . എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . 13/ 9015/ 2011. 

2011 ജൂ ലൈ 28. 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1995, 1996 ജൂൺ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ കെ . ജി . ടി . ( ടെൻ) ലോവർ, ഹയർ 
പരീക്ഷ യിൽ ഗാന്ധി ഭവൻ ഇൻ ഡ സ് ടി യൽ സ്ക്കൂൾ 
പോങ്ങുംമൂട്, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും 27881 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 
പ്രകാരം പാസ്സായ ശ്രീമതി സഖി എസ്. നായർ എന്നവർക്ക് 
നൽകിയ കെ . ജി. ടി . ( ടെൻ) സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു 
പോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


-- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ( 5) 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 2/ 8401/ 2011. 

2011 ജൂ ലൈ 27 . 
- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2006 ജൂൺ മാസത്തിൽ 
നട ത്തിയ ഫുഡ് കാഫ് റ്റ് സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് ഡിപ്ളോമ 
പരീക്ഷയിൽ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തൊടുപുഴയിൽ 
നിന്നും 7846 രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


